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Katowice, dnia 2 sierpnia 2021 r. 


PREZES 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0KA.4210.58.2021.AZa 


DECYZJA 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z о. o. z siedzibą w Gliwicach 
(zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”), 
zawartego w piśmie z dnia 14 lipca 2021 r., 

zmieniam 
moją decyzję z dnia 8 lutego 2021 r., nr OKA.4210.76.2020.AZa, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu 
taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik 


do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 
Decyzją z dnia 8 lutego 2021 r., nr ОКА.4210.76.2020.А7а, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 12 miesięcy od dnia 
wprowadzenia taryfy do stosowania. Według oświadczenia Przedsiębiorstwa, taryfa została 


wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami z dniem 1 marca 2021 r. 


W dniu 16 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwo wniosło o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy 
uzasadnionej okolicznością powołaną w $ 28 ust. la rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 
7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.), tj. istotną zmianą cen zakupu 


uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 
organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 


strony. 


W niniejszej sprawie uznano, że zostały spełnione przesłanki określone w powołanym przepisie, 


umożliwiające zmianę decyzji, w związku z czym orzeczono jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art. 47947 $1 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 г. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, 
stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo 
o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następnych Kodeksu postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku zart. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy — Prawo energetyczne, zmiana taryfy 
wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


/-/ 
Marek Miśkiewicz 


Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 
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Zmiana Taryfy dla ciepła 


W Taryfie dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
8 lutego 2021 r., nr OKA.4210.76.2020.AZa w „CZĘŚCI IV - RODZAJE ORAZ 
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT” w zakresie grup taryfowych 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3, 
I.1/3A, L.1/3B, 1.1/4, [.1/4A, [.1/4B, I.1/4D, 1.1/4Е wprowadza się następujące zmiany: 


1. Grupa L1/1 


Rodzaje cen i stawek opłat er 


Cena za zamówioną moc cieplną 158 844,59 


Rata miesięczna ceny za zamówioną moc АМУ т-с 13 237,05 
cieplną 


Cena nośnika ciepła 18,74 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 34 074,06 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za 2 839,51 
usługi przesyłowe 

przesyłowe 


2. Grupa 


1.1/2 


Lp. 
1. 
2. 
4. 
5. 


Cena za zamówioną moc cieplną 158 844,59 


Rata miesięczna ceny za zamówioną moc 13 237,05 
cieplną | 


ia 
Cena nośnika ciepła 18,74 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 55 157,51 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za ZłMW/m-c 4 596,46 
usługi przesyłowe 
Stawka opłaty zmiennej za usługi 18,50 
przesyłowe 


Lp. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


3. Grupa 1.1/3 


Rodzaje cen i stawek opłat ay 
1 


К Cena za zamówioną moc cieplną 158 844,59 


ia 
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc к YMW/m-c 13 237,05 
cieplną 
4152 
Cena nośnika ciepła 18,74 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 40 628,86 
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Rata miesięczna stawki opłaty stałej za Z/MW /m-c 3 385,74 
usługi przesyłowe 
А 216] 11,50 


Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe 

Rodzaje cen i stawek opłat он Wartość 
Cena za zamówioną moc cieplną 158 844,59 

1 i . . + z . 

Rata miesięczna ceny za zamówioną moc 13 237,05 
cieplną 
Cena nośnika ciepła 18,74 


т 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe С" 
4 [Rata miesi tawki opłaty stałej 
ata miesięczna stawki op aty statej za zł/MW/m-c 3 524,58 
usługi przesyłowe 
Stawka opłaty zmiennej za usługi zł/GI 11,83 
przesyłowe 


mia 


złłMW 


Zmiana Taryfy dla ciepła 


4. Grupa I.1/3 A 


zł/łMW 
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usługi przesyłowe 
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Rodzaje cen i stawek opłat 
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Zmiana Taryfy dla ciepła 


Rata miesięczna stawki opłaty stałej za zł/MW/m-c 4 209,08 
usługi przesyłowe 

Stawka opłaty zmiennej za usługi 13,54 
przesyłowe | 


a Cena za zamówioną moc cieplną 158 844,59 


Rata miesięczna ceny za zamówioną moc | аме | YMW/m-c 13 237,05 
cieplną 
Cena nośnika ciepła 18,74 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 52 020,42 
4. [ша miesięczna stawki opłaty stałej 
ata miesięczna stawki opłaty stałej za 4335,03 
usługi przesyłowe 
przesyłowe 


Rata miesięczna stawki opłaty stałej za 
` |usługi przesyłowe ` 
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Zmiana Taryfy dla ciepła 


i Rata miesięczna stawki opłaty stałej za 4 268,68 

usługi przesyłowe 

Stawka opłaty zmiennej za usługi 6] 13,68 
przesyłowe 

10. Grupa 1.1/4 Е 


Cena za zamówioną moc cieplną 158 844,59 


Rata miesięczna ceny za zamówioną moc 13 237,05 
cieplną 

Cena nośnika ciepła 18,74 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe · 53 361,54 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za z/MW/m-c 4 446,79 
usługi przesyłowe 


Е Stawka opłaty zmiennej za usługi 14,24 
przesyłowe 


у 


р. 
1. 
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Katowice, dnia 3 sierpnia 2021 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0KA.4210.61.2021.CW 


DECYZJA 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 


i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
Tauron Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 
zwanej dalej „Przedsiębiorstwem”, 
zawartego w piśmie z dnia z dnia 9 lipca 2021r., 
zmieniam 
moją decyzję z dnia 8 października 2020 г. nr OKA.4210.48.2020.CW, zmienioną decyzjami 
z dnia 11 lutego 2021r. nr 0КА.4210.77.2020.С№, z dnia 15 kwietnia 2021г. nr 
0KA.4210.17.2021.CW oraz z dnia 1 czerwca 2021r. nr OKA.4210.32.2021.CW zatwierdzającą 
Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo 


i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 
Decyzją z dnia 8 października 2020 r. nr 0KA.4210.48.2020.CW (ze zm), Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 


jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 


Pismem z dnia 9 lipca 2021r., Przedsiębiorstwo wniosło o zatwierdzenie zmiany taryfy dla 
ciepła w związku ze zmianą kosztów prowadzenia działalności polegającej na przesyłaniu i 


dystrybucji ciepła - kosztów traconego ciepła podczas przesyłania. 


Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna (w tym 
przypadku decyzja z dnia 8 października 2020 r. nr OKA.4210.48.2020.CW ze zm.), na mocy 
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 
przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają 
się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. 

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, 
umożliwiające zmianę decyzji. 


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art. 479% $1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następnych 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja wraz ze zmianą 
taryfy zostaną ogłoszone w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Ć 
Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 

siedzibą w Katowicach 
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TAURON Ciepło sp. z о.о. 
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49 a 
NIP 9542732017, REGON 242734832 ua 
KRS 0000396345 
tel. +48 32 663 83 99, fax +48 32 663 83 13 TAU RON 


CIEPŁO 


TAURON Ciepło 


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


- ZMIANA 
TARYFY DLA CIEPŁA 


NINIEJSZA ZMIANA TARYFY STANOWI 
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE 


Дарихана FICZESA 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
sołudmowcge (ddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Egergotyki 
z siedzibą w Katfpancz 


Мәе Mis KMN 


Katowice, 2021 r. 
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W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 
października 2020 r. пг OKA.4210.48.2020.CW, zmienionej decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2021 r. nr 0KA.4210.77.2020.CW, zmienionej 
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2021 r. nr 
OKA.4210.17.2021.CW oraz zmienionej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 
dnia 1 czerwca 2021 r. nr OKA.4210.32.2021.CW, wprowadza się następujące zmiany: 


e w tabeli zawartej w podpunkcie 1.1, punktu 1, części IV „Rodzaje oraz wysokość 
cen i stawek opłat”, wiersze dotyczące grup taryfowych: AGI/A, AG1/B, AGI/C, 
AGHD otrzymują brzmienie: 


| Stawka opłaty stałej za usługi | Stawka opłaty zmiennej 
Symbol grupy przesyłowe ; za usługi przesyłowe 
złMW/m-c 


ПЕЕ e a a a WEKEDE: ЛАРЕ 
лога | 56605 | amoo | эз | эзе | 


* stawka opłaty dotycząca odbiorców końcowych 


e w tabeli zawartej w podpunkcie 1.3, punktu I, części IV „Rodzaje oraz wysokość 
cen i stawek opłat”, wiersz dotyczący grupy taryfowej: CZ9/B otrzymuje brzmienie: 


Stawka opłaty stałej za usługi | Stawka opłaty zmiennej 
przesyłowe za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 
| mw | м аы 
ЈОНИ БАНАНЕ ПНЕ 


ЕЕЕ тд 3 
CZ9/B 54 499,75 4 541,65 20,57 21,19* 


* stawka opłaty dotycząca odbiorców końcowych 


Symbol grupy 
odbiorców 


e w tabeli zawartej w podpunkcie 1.5, punktu 1, części.IV „Rodzaje oraz wysokość 
cen istawek opłat”, wiersze dotyczące grup taryfowych: EC3/A, EC3/B, EC3/D 
otrzymują brzmienie: 


Stawka opłaty stałej za usługi | Stawka opłaty zmiennej 
Symbol grupy przesyłowe za usługi przesyłowe 
odbiorców FONE EEEE 
rata miesięczną 
RESZTE | 


- e срт E a тзн 3 
EC3/A 40 038,06 3 336,51 
EC3/B 72 753,20 6 062,77 
EC3/D 84 133,99 7011,17 11,41 12,03* 


* stawka opłaty dotycząca odbiorców końcowych 


Z upowazniena Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyk: 

А DYREKTOR й 
Południowego Oddziały Terenowego 
2 Urzędu Regulacji icra ki 

2 


z siedzibą у Kag 
Marek № 


sch 
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e w tabeli zawartej w podpunkcie 1.6, punktu 1, części IV „Rodzaje oraz wysokość 
cen istawek opłat”, wiersze dotyczące grup taryfowych: CZ3/A, CZ3/B, CZ3/CĆ 
CZ3/D otrzymują brzmienie: 


Stawka opłaty stałej za usługi | Stawka opłaty zmiennej 
Symbol grupy w | Pem za usługi przesyłowe 
odbiorców 


ПИЕ иш ГО 6 


* stawka opłaty dotycząca odbiorców końcowych 


e w tabeli zawartej w podpunkcie 1.7, punktu 1, części IV „Rodzaje oraz wysokość 
cen i stawek opłat”, wiersze dotyczące grup taryfowych: CZ4/A, CZ4/B, CZ4/D 
otrzymują brzmienie: | 


Stawka opłaty stałej za usługi | Stawka piaty zmie zmiennej 
mw | ез za usługi przesyłowe 
YMW/m-c ~ 
ИЛЕС: _ = _ 
ZA 42 201,17 3 516,76 


CZA/B 67 961,21 5 663,43 10,85 11479 
68 597,75. 5 716,48 11,12 11,74* 


* stawka opłaty dotycząca odbiorców końcowych 


Symbol grupy 
odbiorców 


e w tabeli zawartej w podpunkcie 1.8, punktu 1, części IV „Rodzaje oraz wysokość 
cen i stawek opłat”, wiersze dotyczące grup taryfowych: CZ6/A, 'CZ6/B, CZ6/D 
otrzymują brzmienie: 


Stawka opłaty stałej za usługi | Stawka opłaty zmiennej 
"ZĘ za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 
EM 
RZ W: — | > a s Faai | 306 ы. 
CZ6/A 54 169,73 4514,14 | &% | 960" | 


CZ6/B 84 202,00 7016,83 10,24* 
CZED 100 121,58 8 343,47 11, 03 11,65* 


* stawka opłaty dotycząca odbiorców końcowych 


Symbol grupy 
odbiorców 


e w tabeli zawartej w podpunkcie 1.9, punktu 1, części IV „Rodzaje oraz wysokość 


cen i stawek opłat”, wiersze dotyczące grup шүү ыы otrzymują 
brzmienie: 


номе Oddziały Terenowego 
Urzędu Regulacji ега гук 
3 z siedzibą уй } 


Marek A 


13 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 246 (976) 4 sierpnia 2021 r. 


Stawka opłaty stałej za usługi | Stawka opłaty zmiennej 
przesyłowe za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 
ZE A сл 


CZ8/A 46 337,15 3 861,43 
CZ8/D 55 512,12 4 626,01 1023* 


* stawka opłaty dotycząca odbiorców końcowych 


Symbol grupy 
odbiorców 


, É ирим алида Frezusa 


Urzedu RRA Kn Energetyki 


опне, mg байа ИИ 
Urzędt *cetiueji петри 
2 siedzibą w Каф» 


eh 
Mu 


Afrek АЛ 
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Katowice, dnia 3 sierpnia 2021 r. 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0KA.4210.23.2021.CW 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 і 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 ze zm.) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 


administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gliwicach, 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 12 kwietnia 2021r., 


zatwierdzam 
ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na 


okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 

W dniu 16 kwietnia 2021 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na 
wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to 
Przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy — Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia 
Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 


kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.). 
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Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały na podstawie kosztów 
uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku 
stosowania taryfy, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w prowadzoną 
działalność w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. 


Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następne Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa wraz 
z informacją o decyzji zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


/-/ 
Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego URE 
z siedzibą w Katowicach 
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Przedsiębiorstwo Energetyczne 
„MEGAWAT” Sp. z о. о. 


z siedzibą w Gliwicach 


TARYFA DLA CIEPŁA 


“хіі А TARYFA S | 
-_ŻALĄCZNIK ОМИ 
DO DECYZJI PREZESA URE 
2 602.00.204 оки, te „2А. 2024. CW 


2 До күзө КУЛҮП 
rectu Ragułacji Energetyki 
; DYREKTOR bai 
осо Oddzia 
Urzędu Regulacji j 
z sieaźibą w Ku 


Terenowego 
стук 
daję 


Harat Мс 


Gliwice 2021 r. 
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CZĘŚĆ I 


Objaśnienia pojęć zawartych w taryfie 


Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

- przedsiębiorstwo energetyczne — Przedsiębiorstwo Energetyczne „MEGAWAT” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (zwane dalej P.E. 
„MEGAWAT”) — podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 
przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem; 

- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania 
ciepła; 

- sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

- _ węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju 
lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła 
dostarczanego do instalacji odbiorczych; 

- grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 

- — obiekt — budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 

- przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem 
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi 
w obiektach; 

- instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące 
do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do 
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

- zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy 
węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym 
w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła; 

- układ pomiarowo: - rozliczeniowy — zespół urządzeń służących do pomiaru ilości 
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie 
z przepisami o miarach; 

- zamówiona moc cieplna — ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie 
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w ©6drębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 
obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 

- odbiorca — każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy 
z przedsiębiorstwem energetycznym; 

- odbiorca końcowy — odbiorcę dokonującego zakupu ciepła na własny użytek; 

- nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo 
częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję 
w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ 
pomiarowo-rozliczeniowy; 

- umowa — umowa sprzedaży, umowa o świadczenie дере, рг265у, nia ciepła i dystrybucji 
ciepła lub umowa kompleksowa; Urzędu Кш кушун 


& Је 
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CZĘŚĆ П 
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 


P.E. „MEGAWAT” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 


- wytwarzania ciepła na podstawie koncesji nr WCC/485/287/U/OT-2/98/HM z dnia 
2 listopada 1998 r. udzielonej decyzją Prezesa URE ze zmianami; 

- przesyłania ciepła і dystrybucji ciepła ла podstawie koncesji 
nr PCC/509/287/U/OT-2/98/HM z dnia 2 listopada 1998 r. udzielonej decyzją Prezesa 
URE ze zmianami; 

- obrotu ciepłem na podstawie koncesji nr OCC/273/287/W/3/2000/RW z dnia 
29 września 2000 r. udzielonej decyzją Prezesa URE ze zmianami. 


CZĘŚĆ Ш 
Podział odbiorców na grupy taryfowe 


Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano według następujących kryteriów: 
= żródła ciepła, 
« sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane w postaci określonego nośnika 
ciepła, 
= miejsca dostarczania ciepła. 


Symbol 
grupy Opis (charakterystyka) grupy odbiorców 
Bow] 


- Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła „Dębieńsko” w postaci gorącej 
wody siecią ciepłowniczą nr 1. 
- Miejscem dostawy ciepła jest sieć ciepłownicza. 


Z1WI11 


БГ 
BEZ 


- Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła „Dębieńsko” w postaci gorącej 
wody siecią ciepłowniczą nr 1. 

- Miejscem dostawy ciepła jest węzeł cieplny eksploatowany przez 
„Р.Е. MEGAWAT”. 
- Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła „Knurów” w postaci gorącej 
wody siecią ciepłowniczą nr 2. 

- Miejscem dostawy ciepła jest sieć ciepłownicza. 


Z2W21 


Z2W22 
Z2W31 
Południowego Oddziału 7; топо 
i Urzędu Regulacji Er 294 


z siędzibą w Katofzicach 
3 
h |а Hnvolc АЯ " 
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- Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła „Knurów” w postaci gorącej 
wody siecią ciepłowniczą nr.2. 

- Miejscem dostawy ciepła jest węzeł cieplny eksploatowany przez 
„Р.Е. MEGAWAT”. 
- Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła „Knurów” w postaci gorącej 
wody siecią ciepłowniczą nr 3. 

- Miejscem dostawy ciepła jest sieć ciepłownicza. 


Z upowaziicina Prez. 
Urzędu Í Regulacji Paciga 
DYREKTO 
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- Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła „Szczygłowice” w postaci 
gorącej wody siecią ciepłowniczą nr 1. 
- Miejscem dostawy ciepła jest sieć ciepłownicza. 


- Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła „Szczygłowice” 
w postaci gorącej wody siecią ciepłowniczą nr 1. 

- Ciepło dostarczane jest poprzez grupowy węzeł cieplny, miejscem 
dostawy ciepła jest zewnętrzna instalacja odbiorcza. Grupowy węzeł 
cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane przez 
„P.E. MEGAWAT”. 
-Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła „Szczygłowice” w postaci 
gorącej wody siecią ciepłowniczą nr 2. 

- Miejscem dostawy ciepła jest sieć ciepłownicza. 
- Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w Tauron Wytwarzanie 
S.A. — „Elektrownia Łaziska” w postaci gorącej wody siecią 
ciepłowniczą nr 1. 

- Miejscem dostawy ciepła jest sieć ciep 
- Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w Tauron Wytwarzanie 
S.A. — „Elektrownia Łaziska” w postaci gorącej wody siecią 
ciepłowniczą nr 1. 

- Miejscem dostawy ciepła jest grupowy węzeł cieplny eksploatowany 
przez „P.E. MEGAWAT”. | 
- Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w Tauron Wytwarzanie 
'S.A. — „Elektrownia Łaziska” w postaci gorącej wody siecią 
ciepłowniczą nr 2. 
- Miejscem dostawy ciepła jest sieć ciepłownicza. 
- Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w Tauron Wytwarzanie 
S.A. — „Elektrownia Łaziska” w postaci gorącej wody siecią 
ciepłowniczą nr 2. 

- Miejscem dostawy ciepła jest grupowy węzeł cieplny eksploatowany 
przez „P.E. MEGAWAT”. 


CZĘŚĆ IV 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Z upoważnicina тешем. 
Urzędu Regulacji Energetyki 
. DYREKTOR 
eołudniowego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Eufrpqryki 
z siedzibą w Katof/g:ach 


Marek Miśl [MO 
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Jednostka Gru pa tar yfowa | 
Mia Z1W11 Z1IW12 
ry Ceny i stawki opłat 


Rata miesięczna stawki opłaty 
Stawka opłaty zmiennej za * 


*stawka opłaty dotycząca odbiorców ciepla niebędących odbiorcami końcowymi 


Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych Z2W21, Z2W22 i Z2W31 


| Grupataryfowa — | owa 


Wyszczególnienie ет Z2W21 | Z2W22 | Z2W31 
ry | __ Cenyistawkiopłat | 


Stawka opłaty zmiennej za 


*stawka opłaty dotycząca odbiorców ciepła niebędących odbiorcami końcowymi 


Z upowaźniciua ггодсъа 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 


Południowego Oddziału Terena wego 
Urzędu Regulacji Evgrpetyki 
z siedzibą w Кас т" 


Маў» АҮ 
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Grupa taryfowa 


Z3W11 Z3W13 Z3W21 


160.269,91 


Rata miesięczna ceny za 
zamówioną moc cieplną 


Rata miesięczną stawki opłaty 
stałej za usługi przesyłowe 
Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 
*stawka opłaty dotycząca odbiorców ciepła niebędących odbiorcami końcowymi 


Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych Z4W11, Z4W12, Z4W21 i Z4W22, 
w których P.E. „MEGAWAT” stosuje : 
a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 
b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 
c) cenę nośnika ciepła - wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 
w wysokości określonej w taryfie dla ciepła ustalonej przez Tauron Wytwarzanie S.A. 
(dla źródła „Elektrownia Łaziska”) oraz następujące stawki opłat za usługi przesyłowe: 


Jednosdk Grupa taryfowa 
25. а | Z4W11 | Z4W12 | Z4W21 | Z4W22 
т Stawki opłat Д 
przesyłowe 


Rata miesięczna stawki opłaty | 2. ур 1.802,40 3.418,38 5.708,20 
stałej za usługi przesyłowe | 
usługi przesyłowe waj | { 


pa Upowaznienia 
UCHA Prezes 
Urzędu Regulacji тс, 
, | KTOR 
i ołudniowego Oddziału Tere 
rzędu Regulacji Eu 
z siedzibą w Каго 


Wyszczególnienie 


„RZEK 


nowegc 
5474] 


o 
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Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


Srednica przyłącza Stawka przyłączeniowa [zł/m] 


CZĘŚĆ V 
Zasady ustalania cen i stawek opłat 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 7, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Klimatu 
z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.); 


CZĘŚĆ VI 
Warunki stosowania cen i stawek opłat 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych nośnika ciepła, które określone 
zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 г. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92). 


W przypadkach : 

- niedotrzymania przez strony warunków umowy, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu  pomiarowo- 
rozliczeniowego, 

- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego pobierania ciepła, 

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 

7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.); 


Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat, przy 
zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). ąda Rani Prezo 
Urzędu Regulacji Е ау 
| DYREKTOR 5 
i oludniowego Oddziahi Terenowego 
Urzędu Regulacji Ex igctyki 
z siedzibą w Каю" 


IN y Млн мт 
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CZĘŚĆ VII 


Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 


P.E. „MEGAWAT” powinno powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, 
o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego 
od dnia tej zmiany. 


Wiceprozes ds} Technicznych Dyrektor, ds. Technicznych 
"Brokurent 


Mirosła Mariusz Хат 


z проказа resres ч 
Urzędu Refiulacji Energetyki 
DYREKTOR wego 
otutihiowcgo Oddziału Terenow 
| Urżędu Regulacji Efergczki 
z siedzibą w Kas ch 


Marek Misjfewicz 
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o Lublin, dnia 04 sierpnia 2021 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OLB.4210.5.2021.AWr 
DKN 229 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2i pkt З lit. b і c oraz art. 45 w związku 
zart. 30 ust. 1 ustawy zdnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2021r. 
poz. 716 z późn. zm.) oraz w związku zart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), 


po rozpatrzeniu wniosku 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Łapach 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 12 lutego 2021 r., uzupełnionego pismem z dnia 6 kwietnia 
2021 r., z dnia 20 maja 2021 r., z dnia 17 czerwca 2021 r. i z dnia 26 lipca 2021 r., w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła, 


zatwierdzam 


ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. 


Uzasadnienie 


Na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie 
i dystrybucję ciepła, w dniu 15 lutego 2021 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla 
ciepła. 


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w tej ustawie. 


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra 
Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.), 
zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”. Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki 
opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia 
działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, 
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj.zgodnie z $ 11 і § 12 
rozporządzenia taryfowego. 


Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji iKonsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 11 art. 479% $ lustawy zdnia 17 listopada 1964r. - Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 г. poz. 1575 z późn. zm.). Odwołanie należy 
przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego 
z siedzibą w Lublinie - al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości 
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, atakże zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub 
w części (art. 479% Kodeksu postępowania cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 złotych 
zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). 
Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów 
art. 100 inastępne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo 
o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania 
cywilnego. 


4. Wtrakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję 
(art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana 
do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia 
od dnia jej opublikowania. 


Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z upoważnienia 
Dyrektor 
Wschodniego Oddziału Terenowego 
z siedzibą w Lublinie 
/-/ 
Agnieszka Szypulska 
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
18-100 Łapy, ul. Żwirki i Wigury 65 


TARYFA DLA CIEPŁA 


ак. PA 


PREZES ZARZĄDU 


Piotr Kurzyna 


,PROKURENT 


o j 


Łapy 2021 r. 
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CZĘŚĆ 1 
OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 


Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 


- ustawa- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.); 

- rozporządzenie taryfowe — rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenie w ciepło (Dz. U. z 
2020 r., poz. 718, z późn. zm.); 

- rozporządzenie о systemach ciepłowniczych — rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych 
(Dz. U. z2007 r. Nr 16, poz. 92); 

- dostawca — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Łapach; 

- odbiorca — każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z dostawcą; 

- źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do wytwarzania ciepła; 

- sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

- instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące 
do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła 
do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

- zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub 
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest 
grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła; 

- _ węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego 
do instalacji odbiorczych; 

- grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 

- układ pomiarowo-rozliczeniowy -- dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę 
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; 

- zamówiona moc cieplna — ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach 
obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz 
wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna 
do zapewnienia: 

e pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach; 

e utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych; 

e prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 

- taryfa — zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo 
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym 
ustawą. 


CZĘŚĆ 2 
ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ 
Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO 


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach 
prowadzi działalność gospodarczą na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji 


Energetyki: 
- na wytwarzanie ciepła z dnia 22 grudnia 1998 r. пг WCC/719/229/U/1/98/A$ z późn. zm.; 
- na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 22 grudnia 1998 r. nr PCC/748/229/U/1/98/AS z późn. zm. 


PREZE$ ZARZĄDU 


Piotrfkurżyna PROKURENT 


2 Barbara Dzierżęk 
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CZĘŚĆ 3 
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY 


Potrzeby cieplne odbiorców obejmują zużycie ciepła na ogrzewanie oraz zużycie ciepła 
na podgrzanie wody wodociągowej. Nośnikiem ciepła jest woda. 

Grupa Al - odbiorcy, do których ciepło wytworzone w trzech kotłowniach należących do dostawcy 
zlokalizowanych w Łapach przy ul. Polnej, ul. Długiej i ul. Boh. Westerplatte, dostarczane jest 
siecią ciepłowniczą należącą do dostawcy do węzłów cieplnych stanowiących własność 
i eksploatowanych przez odbiorców. 

Grupa А2 - odbiorcy, do których ciepło wytworzone w trzech kotłowniach należących do dostawcy 
zlokalizowanych w Łapach przy ul. Polnej, ul. Długiej i ul. Boh. Westerplatte, dostarczane jest 
siecią ciepłowniczą należącą do dostawcy do węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt 
stanowiących własność i eksploatowanych przez dostawcę. 

Grupa A3 - odbiorcy, do których ciepło wytworzone w trzech kotłowniach należących do dostawcy 
zlokalizowanych w Łapach przy ul. Polnej, ul. Długiej i ul. Boh. Westerplatte, dostarczane jest 
siecią ciepłowniczą należącą do dostawcy do grupowych węzłów cieplnych stanowiących 
własność i eksploatowanych przez dostawcę. 

Grupa A4 - odbiorcy, do których ciepło wytworzone w trzech kotłowniach należących do dostawcy 
zlokalizowanych w Łapach przy ul. Polnej, ul. Długiej i ul. Boh. Westerplatte, dostarczane jest 
siecią ciepłowniczą należącą do dostawcy do grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych 
instalacji odbiorczych stanowiących własność i eksploatowanych przez dostawcę. 

Grupa B - odbiorcy, do których ciepło wytworzone w kotłowni należącej do dostawcy, zlokalizowanej 
w Łapach przy ul. Głównej dostarczane jest zewnętrzną instalacją odbiorczą, stanowiącą własność 
i eksploatowaną przez dostawcę. 


CZĘŚĆ 4 
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 


Cena za zamówioną moc cieplns 
Grupa odbiorców 
Al, А2, АЗ, А4 


Cena nośnika ciepła 
Grupa odbiorców 
Al, А2, АЗ, A4 


4 058.17 | 1 171.51 


А1 1 
А2 
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Stawka oplaty zmiennej za usługi przesyłowe 
2061] 


Grupa odbiorców i aa 
А1 | 5.41 


Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 
Średnica przył | Stawka opłaty za przyłączenie [zł/mb | 
netto 
| Dn 65 | 128.52 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek od towarów 
i usług (VAT) będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


CZĘŚĆ 5 
ZASADY USTALENIA CEN I STAWEK OPŁAT 


1. Zasady ustalania cen i stawek opłat 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie oraz w rozporządzeniu taryfowym. 


2. Cena za zamówioną moc cieplną stosowana w rozliczeniach z odbiorcami z grup A1, A2, A3 i A4 jest 
określana wg wzoru: 


с = _ Сми" Ме + Cue * Ne + Сир * Мы _ 
“ч Nw + Ne + Np 


gdzie; 

Cim — сепа za zamówioną moc cieplną do rozliczeń z odbiorcami [zł/MW] 

Cmw — cena za zamówioną moc cieplną określona w obowiązującej taryfie dla ciepła dla kotłowni w Łapach 
przy ul. Boh Westerplatte [2/МУ/] 

Cyp— cena za zamówioną moc cieplną określona w obowiązującej taryfie dla ciepła dla kotłowni w Łapach przy 
ul. Polnej [zł/MW] 

Сыр — cena za zamówioną moc cieplną określona w obowiązującej taryfie dla ciepła dla kotłowni w Łapach przy 
ul. Długiej [zł/MW] 

Nw — przyłączeniowa moc cieplna ustalona na pierwszy rok stosowania taryfy dla kotłowni w Łapach 
przy ul. Boh. Westerplatte, przeznaczona do sprzedaży odbiorcom [MW] 

Np — przyłączeniowa moc cieplna ustalona na pierwszy rok stosowania taryfy dla kotłowni w Łapach 
przy ul. Polnej, przeznaczona do sprzedaży odbiorcom [MW] 

Np — przyłączeniowa moc cieplna ustalona na pierwszy rok stosowania taryfy dla kotłowni w Łapach 
przy ul. Długiej, przeznaczona do sprzedaży odbiorcom [MW] 


Zgodnie z powyższym, dla pierwszego roku stosowania taryfy cena za zamówioną moc cieplną, przeznaczona 
do rozliczeń z odbiorcami będzie wynosić: 


CśrM= 0,197 x Cmw + 0,467 x Сы + 0,336 x Cw [FMW] 
СёгМ= 0,197 x 8694292+ 0,467 x 11577665 + 0,336 x 144709,36 [zł/Mw] 
CśrM= 119826,29 [zł/MW] 


3. Cena ciepła stosowana w rozliczeniach z odbiorcami z grup A1, A2, A3 i A4 jest określana wg wzoru: 


Caw * Qw + Сор * Qr + Cop * Ор 


A Qw + Qr+ Оь 


gdzie: 
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Соу — cena ciepła określona w obowiązującej taryfie dla ciępła dla kotłowni w Łapach przy ul. Boh Westerplatte 
[z4GJ] 

Со» — cena ciepła określona w obowiązującej taryfie dla ciepła dla kotłowni w Łapach przy ul. Polnej [zł/GJ] 

Cap — cena ciepła określona w obowiązującej taryfie dla ciepła dla kotłowni w Łapach przy ul. Długiej [z}/GJ] 

Qw — ustalona na pierwszy rok stosowania taryfy ilość ciepła oddanego do sieci dla kotłowni w Łapach przy ul. 
Boh. Westerplatte przeznaczona do sprzedaży odbiorcom [GJ] 

Qr — ustalona na pierwszy rok stosowania taryfy ilość ciepła oddanego do sieci dla kotłowni w Łapach przy ul. 
Polnej przeznaczona do sprzedaży odbiorcom [GJ] 

Ор — ustalona na pierwszy rok stosowania taryfy ilość ciepła oddanego do sieci dla kotłowni w Łapach przy ul. 
Długiej przeznaczona do sprzedaży odbiorcom [ОЛ 


Zgodnie z powyższym, dla pierwszego roku stosowania taryfy cena ciepła, przeznaczona do rozliczeń 


z odbiorcami będzie wynosić: 

CśrG= 0,092 x Caw + 0,371 x Ст +. 0,537 x CGD [zł/GI] 
CśrG= 0,092 x 63,70 + 0,371 x 50,27 + 0,537 x 31,15 [zł/GJ] 
CśrG= 41,241 [2/07 


4. Ceny dotyczące odbiorców z grup Al, А2, АЗ i A4, zasilanych z sieci ciepłowniczej dostawcy w zakresie 
wytwarzania ciepła w kotłowniach w Łapach przy ul. Boh. Westerplatte, ul. Polnej i ul. Długiej. 


Wysokość ceny w kotłowni Cena 
Wyszczególnienie w Łapach przy ul.: stosowana do 
Boh. M Sa rozliczeń z 
| | (Westerplatte Polnej | Długiej | odbiorcami 
Cena za zamówiona moc cieplną [złMW/rok| 86 942,92 115 776.65 | 144 709.36 | 119826,29 | 
Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW/m-c| | 7245,24 | 9648,05 12059,1! 9985,52 | 
| Cena ciepła [zł/GJ] | 63,70 50,27 31,15 | 41.24 


CZĘŚĆ 6 
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 


1. Zakres usług świadczonych dła poszczególnych grup odbiorców 


Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła, umowie o świadczenie 
usługi przesyłania i dystrybucji ciepła lub umowie kompleksowej. 


2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 


2.1. Zawarte w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych. 


2.2. W przypadku: 

- niedotrzymania przez strony warunków wyżej wymienionych umów, 

< uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo — rozliczeniowego, 
- udzielenia bonifikat, 

- nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się postanowienia Rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego. 


W odniesieniu do nielegalnego poboru ciepła podatek od towarów i usług VAT uwzględnia się zgodnie z 


obowiązującymi przepisami, 
PREZ RZĄDU 
„© аф з 
уур Pica Rurzyne PROKURENT 
Ра 
73 5 Barbara Dzierżek 
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